[— CODIGO PESO (Kg/m) T. x P. DESCRIPCION _ FORMA PAG 


129 0,12 20 Tapa Dobie Compensador -i—^ 

14 

Zócalo y Cabezal ^ 

° de Hoja para Ventana Guillotina LJ I -[ą 

507 0,56 6 Hoja para Ventana Guillotina ^ 

d 14 

508 0,17 20 Contravidrio para Ventana Guillotina ^ 

) 14 

509 0,14 20 Tapa Compensador “""NT 

14 

510 0,15 20 Contravidrio para Ventana Guillotina ^ 

] 14 

614 (a) 1,15 4 Hoja de Puerta sin Contravidrio Exterior ^ 

■ 12 

615 1,09 4 Travesańo de Puerta sin Contravidrio Exterior 

12 

616 1,29 3 Zócalo de Puerta sin Contravidrio Exterior 

1 

629 0,77 8 Travesafio Angosto ( Pańo Fijo) 

--4 9 

Contravidrio Recto 36 m/m. 

(complementos) 13 

633 0,26 12 Contravidrio Recto 22 m/m. 

(complementos) 13 

„ Acople columna reforzado ,-“- \ 

' ' (complementos) ^ ^ 15 

, . Encuentro central cep " d 

’ (Ventana de abrir camara comp.) 

l/ 6 


:] 10 

nzn Travesańo i i J ' 

^ ^ (Yentana / Puerta corrediza) i F T ■ g 

, , „ „„ , Hoja Curva s/Contravidrio v.s 

’ (vent. de abrir dobie contacto) ^ 

10 

„ - , . Hoja Curvas/Contravidrio d.v.h C 

b4U(a) i,uu 4 (vent. de abrir dobie contacto) 

i" 10 

641 (a) 0,32 12 Contramarco (Complementos) 

) 15 

642 (a) 0,29 12 Encuentro de 4 hojas ( Corrediza) ^ 

^ 6 

643 1,10 4 Marco para Ventana Guillotina t-4 1 

1,—iJ 14 

^, ... „„ Contravidrio Recto Exterior 

O’'® 2° (PcertadeRebatir) 

^ 11 

Contravidrio Recto 15 m/m. t-, 

645 0,21 16,1*1 J 

(complementos) 13 

_ - Contravidrio Recto 29 m/m. 

646 0,29 12/1*1 1 J 

(complementos) J13 


LINEA MODENA 
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» b ^ iT^i 11 ^ I » 

PERFILES Y ACCESORIOS 


|— CODIGO PESO (Kg/m) T. x P. DESCRIPCION FOF 

. Umbral y Dintel \ '] 

^ ’ (Ventana / Puerta corrediza) ^ 

iMA PAG 

—A 5 

r.,-r. Zócalo rs — 

’ {Ventana corrediza) syL— 

--1 

J i g 

RRT n fi 4 R Parante lateral 

Doo^a; u,b4 0 (Yentana / Puerta corrediza) ^ 

1 1 

-I—* 6 

ncA , \ rv iro o Paraote Central r*n—i 

G54 (a) 0,58 8 / \ / * ^‘ \ 

' ' ’ (Ventana corrediza) 1 1 i fi 

RRR 1 \ n RQ R Jamba 

’ ° (Ventana / Puerta corrediza) [j— 

LJ 

—n 5 

656 (a) 0,70 6 Marco {Pańo Fijo Curvo) 

_C_ 

—ti 8 

657 (a) 0,19 20 Contramarco (Complementos) 

1 to 

658 (a) 0,68 2 Columna Curva a 90° (Complementos) 

T— 

T to 

659 (a) 0,54 5 Columna Curva a 45° (Complementos) 

^ to 

660 1,26 4 Zócalo (Puerta Corrediza) " ^ ^ 

6 

fifi1 tal n 70 A C 

' ' ’ (Yentana de Abrir Camara Comp.) J 

jp 

] 8 

662 (a) 0,71 6 h ar r' r ^ 

' ' (Ventana de Abrir Camara Comp.) ^ 

^ 8 

rro nRR R ZocaloD.V.H. 

’ ^ (Yentana Corrediza) s-s— 

i . 

RRAi ^ n co o Parante CENTRAL D.V.H. r^=r~ 

664 (a) 0,56 8 / \/ * ,^ a- \ 

' ' (Ventana Corrediza) 1 1 . 7 

RRfi rat n RQ R Parante Lateral D.V.H. 

' ' ’ ^ (Ventana / Puerta Corrediza) łjJ 

-L 7 

„„„ _ Contravidrio Curvo 15 m/m. 

20 (Complementos) D 13 

- _. _ Contravidrio Curvo 29 m/m. i-\ 

°'2' 20 (Complementos) 'J ,3 

. Marco ( Ventana de Abrir D.C. / Banderola F 

bb»(aj u,bb 6 Puerta de Rebatir / Yentiluz / P.F. Recto) r- 

C 

9 

J 

669 1 ,63 2 Zócalo (Puerta de Rebatir) . 

z. 

11 

670 1,01 3 Travesańo (Puerta de Rebatir) 

^ 11 

671 (a) 0,94 3 Parante (Puerta de Rebatir) 

; tt 

^ „ „„ Contravidrio Curvo Exterior t\ 

622 0.18 20 (Puerta de Rebatir) „ 

675 (a) 1 ,07 4 Hoja { Ventana Proyectante ) ^ 

t3 

676 (a) 0,72 6 Marco (Yentana Proyectante ) ^ 

h— 

—rJ 13 


LINEA MODENA 
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» b ^ iT^i 11 ^ I» 

PERFILES Y ACCESORIOS 


|— CODIGO 

PESO (Kg/m) 

T. X P. 

DESCRIPCION 

FORMA 

PAG 

677 (a) 

0,79 

4 

Paranie Lateral eon Tirador 
{ Puerta Corrediza) 



i 

6 

678 

0,33 

8 

Perimetral Vidrio Repartido 
(Complementos) 



15 

679 

0,43 

8 

Central Vidrio Repartido 
(Complementos) 

o 


15 

680 

0,18 

20 

Contravidrio Curvo 22 m/m. 

(Complementos) 



13 




Travesańo D.V.H. 

( Ventana / Puerta Corrediza) 





681 

0,70 

5 

TT 


7 

682 (a) 

0,27 

15 

Bisagra Tapacinta ( Complementos ) 



15 

683 (a) 

0,60 

6 

Tapacinta {Complementos) 

(f 1 


c 






15 

684 (a) 

0,89 


Gula Barrio ( Complementos ) 

J .. 




4 

u 



15 




Mosguitero 

{ Ventana / Puerta Corrediza) 





685 

0,38 

10 

1 

f 

J 

5 









686 

1,23 

4 

Zócalo D.V.H. ( Puerta Corrediza ) 


Ul 

7 

687 (a) 

0,76 

4 

Paranie Lateral eon Tirador D.V.H. 

{ Puerta Corrediza) 

O— 


i 

7 

688 (a) 

0,85 

5 

Hoja Reeta ( Ventiluz ) 

.i 



9 




Contravidrio Curvo 36 m/m. 

{Complementos) 





689 

0,24 

20 

1 

j 

13 

690 

0,14 

20 

Contravidrio Curvo 7 m/m. 

(Complementos) 



13 

691 (a) 

1,83 

2 

Umbral y Dintel de 3 Guias 
( Ventana / Puerta Corrediza ) 

n r r 1 

'—1 ił u 1— ' 





n ] 

[ ] 


5 

692 (a) 

0,98 

O 

Jamba de 3 Guias 


1 

1 


Z 

( Ventana / Puerta Corrediza ) 

L 






li J 

i j 

li 

5 

694 (a) 

0,80 

4 

Eneuentro Central Dobie Contaeto 
( Ventana / Puerta de Rebatir) 

"i 

li 


11 

695 (a) 

0,86 

4 

Hoja Reeta 

( Ventana de Abrir Dobie Contaeto ) 

J 

r 


9 

696 (a) 

0,90 

4 

Hoja Curva 

( Ventana de Abrir Dobie Contaeto ) 



10 

703 

0,16 

20 

Varilla Parte Omega de Aluminio 
( Complementos ) 



8 

708 

0,19 

20 

Tope Mosguitero 
{ Ventana y Puerta Corrediza ) 



5 

719 (a) 

0,37 

10 

Premareo ( Complementos ) 

ILJ 


15 

720 (a) 

0,26 

8 

Aeople ( Complementos ) 

1 




1 


i' 

16 

722 (a) 

0,49 

8 

Gula Comun ( Complementos ) 

u 



15 


LINEA MODENA 
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» b ^ iT^i 11 ^ I » 

PERFILES Y ACCESORIOS 


|— CODIGO 

PESO(Kg/m) T. x P. 

DESCRIPCION 

FORMA 

PAG 

840 (a) 





0,63 4 

Premarco de 69.5mm 

IJ_1 

9 

9469 

0,07 

Yarilla Parte Omega de Poliamida 
(Complementos) 

-- 

8 


Antę cualquier duda o consulta podes enviarnos un correo electrónico a 
ventas@aluminia.com.ar o escribirnos por whatsapp al +549113^1850809 











